długoletni ordynator Państwowego Zakładu w Kobierzynie, dyrektor 
„ Miejskiego Szpitala w Drewnicy 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 1 lutego 1949 roku, wyczerpany trudem 
obozowym i tułaczką wojenną. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 5 b. m. o godz. 11 przed poł. 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego, na które-to 
smutne obrzędy zapraszają w najgłębszej żałobie: 


żona i rodzina. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 


ONUFREGO FIUTA Drukarnia Zwiąakowa w Krekewie, vl. Mikolejske 13 
Wrebéw, ul. Grsegórzecha L. 7 — Teleíon 509-56 
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